Aspect des divers bandeaux 





(c) Toiit-electiomenogei.fi 



















































































Whirlpool 


Code Panne Lave lingC 




Affichafle du code panne pai lesyovants 


Affichem 7 voytints 


ooo®«oo 

oo#®oo 

ommoo 

9900 

12 4 8 


Affichem 6 voytints 

Affichem 5 voyants 

Affichem 4 voy«ints 
Vtileui de cheque voyant 


Code panne sui affichem 

A03 


Lectme du code: 1*2=3. soit code panne A03. 


Interpi elation: Prohleme de vidange 








Defaut 

identifie 

Indication 

Detains 

Defaut detects 

1 

FH 

Pas d'entree a’eau 

flotteur ! 6lectrovalve 1 
deortmitre / Pressostat 

2 

FA 

Defaut sur I'aquastop 

Aquastop 

3 

FP 

D6taut de vidange 

Pompe de vidange / 
Pressostat 

4 


Non utilise 


5 

F05 

CTN detect ueuse (SC/OC) 
Coupee ou en court circuit 

CTN 

6 

F06 

Tachym^tre d^tedueuse 
{pas de detection de rotation 
moteur) 

Moteur Tachymetre 

7 

F07 

Detection trtac alimentation 
moteur en court circuit 

Platme de contrWe, 
Moteur 

8 


Non utilise 


9 

F09 

Detection niveau 
debordement 

Pressostat 

10 


Non utilise 


11 

F11 

D6faut de communication 

Platine de contrite 

12 


Non utilise 


13 


Non utilise 


14 

F14 

EEPROM defectueuse 

Plaline de controle 

15 


Non utilise 


16 

F16 

Defaut de controle 

Platine de controle 

17 


Non utilise 


18 

Ft* 

Wfaut de contrdle 

Piatme de contrdle 

19 


Non utilise 


20 

F20 

Defaut de contrde 

Ratine de contrfile 





























OK/s O 0 ^ h'S%> i19;06 


Code Panne 


Eriem indiqtu? Proldenie de remplissage en ean., 
co i]frolei chumb re do eoinpressi o ti e t pr«ssosf^t 
si I'appareil seremplit. A defautcontrol er arrlvee 
d'ean, tuyau,elertiwanne du rites. 


Erreur iiidiqne Problems de vidimus, control er 
la p Drupe de vidailge,canalisation d 1 evacuation 
durite h et flu rite. Cl Lamb re de compression et 
pressostaten dernier reconrs. 


Erreur IndlqueNiveau d'eau H op elevedansl'apipareil 
co n fro ie r s i rein pi i ssag e p eniian en t (Ei ectro van n e )- 
Verifier ciiambre d? compression et presses tat. 


Erreur indic|LLe Problfcllie de feniieture tie purte. 
controler la bonne fermeture fie parte, verrau 
etdoigtde verrou. 


E Lieu r Li id i L| llo Bal o li rd d e lecte. M an vai se ie part iti o is 
flu Huge dans le tambour. Adapter la charge 
oli reparti Me Huge, 




12.2- LISTES DES COMPOSANTS 



DtNOMMATION 


Prise d alimentation eiectrique 10 A - 2 pbles • Terre sene civile 

2 

Resistance eiectnque allumage 230 V - 250 W £ cartouche 

3 

Moteur eiectnque evacuated 230 V - 45 W -1800 tours 

4 

Moteur eiectnque convecteur 230 V - 35 W - 2150 tours 


Moteur electrique alimentateur 230 V - 38 W - 1.6 RPM artore lent 

6 

Bomes moteurs FAST ON raccord rapide 

7 

Carte eiectromque avec commande £ micro-controller 

8 

Cable de connexion au panneau de commande et contrble 

->30' 

bomes instruments FAST ON raccord rapide c 

10 

Sonde ambiance NTC 

11 

Sonde refroidissement J £ oeillet 

12 

Sonde evacuation type J £ stylet 

13 

Vacuostat 2.5 A - 250 V £ micro-interrupteur 

14 

Interrupted thermique de sicurite 

15 

Senseur de contrdle du flux 

16 

Moteur auxiliaire canalisation 

17 

Interrupted thermique de canalisation 

18 

Micromterrupteur de canalisation 

19 

Tnmmer r£gulateur de la canalisation 

20 

Contact du thermostat 

21 

Contact du timer 

22 

Fusible 





























